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നമ്പർ 


Agriculture Department 
TENDER NOTICE 

[ No . 2/09] 
No . BMFC- 72/ 2009 . 

7th January 2010 . 


Sealed tenders are invited by the Assistant Director 
of Agriculture , Biotechnology and Model Floriculture 
Centre , Kazhakuttom, Thiruvananthapuram, Kerala for 
“ Supply of Culture Bottle for Laboratory ” and the items 
are specified below . 

- Items Culture bottle for Laboratory (500g 
autoclavable jam bottles). 
- Quantity - 25000 Numbers. 

The tenders should be in sealed covers 
superscribed “ Tender for the Supply of Culture Bottles 
for Laboratory ” and addressed to the Assistant Director 
of Agriculture, Biotechnology and Model Floriculture 
Centre , Kazhakkuttom , Thiruvananthapuram , Kerala -695 582 
so as to reach this office on or before 1 p . m . on 
14- 1- 2010 ( Till 2 p . m .). The tenders will be opened on 
the same day at 4 p . m . in the presence of the available 
tenderers or their representatives. 

Intending tenderers on application to the 
undersigned may obtain tender forms and special 
conditions on which tenders are to be given on remittance 
of tender forms fee . Tender forms will be sold w . e . f. 
from 4- 1-2010 to 8 -1-2010 and will be closed at 3 p. m . on 
8 - 1 - 2010 . Money order addressed to the Assistant 
Director of Agriculture , Biotechnology and Model 
Floriculture Centre, Kazhakuttom , Thiruvananthapuram , 
Kerala -695 582 will also be accepted for sale of tender 
forms. Cheques, Postal Orders, Bank Draft will not be 


accepted towards the cost of the forms. 

Approximate cost of the instrument will come around 
Rs. 2,00,000 ( Two Lakh only ). 

Cost of tender forms --Rs. 400 + VAT 12.5 % (Rs. 450) 
| Sale of tender forms From 27-1 -2010 to 3- 2-2010 . 

Last date and time of receipt of tenders — 5 -2 - 2010 
till 1 p. m . 

Date and time of opening of tenders — 5 - 2 - 2010 , 
2 p. m . 

കഴക്കൂട്ടം ബയോടെക്നോളജി ആന്റ് മോഡൽ ഫ്ളോറി 
കൾച്ചർ സെന്റർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 
500 ഗ്രാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്യാവുന്ന 
ജാം കുപ്പികൾ- 25000 എണ്ണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച് 
ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഉദ്ദേശ വില രണ്ടുലക്ഷം രൂപ. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ് 12 .5 % 
(രൂപ 450 ). 

- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന - 27 - 1 - 2010 മുതൽ 
3 - 2 - 2010 വരെ. 

ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 2 -2010 പകൽ 1 മണിവരെ. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 2 - 2010 പകൽ 2 മണി. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. Tender should be sent in sealed covers 

superscribed “ Tender for the Supply of Culture 
Bottles for Laboratory ” and addressed to the 
Assistant Director of Agriculture , Biotechnology 


and Model Floriculture Centre , Kazhakuttom , 
Thiruvananthapuram , Kerala so as to reach 
this office on or before 1 p . m . on 5 - 2 - 2010 . 

Telegraphic tenders will not be entertained . 
2. Tender should be accompanied by Earnest money 

deposit of 1 % of rupees equivalent of cost of the 
quoted item or Rs. 1,000 whichever is higher in the 
form of crossed demand draft in favour of 
“ Assistant Director of Agriculture , Biotechnology 
and Model Floriculture Centre, Kazhakuttom , 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 582" drawn in SBT 
payable at SBT Pallippuram Branch . Cheque will 

not be accepted . 
3. The materials supplied should be in strict 

conformity with the specifications given in the 

tender notice . 
4 . The rate quoted should be inclusive of all taxes (if 

applicable), loading , transportation and unloading 
charges etc . for delivery at Biotechnology and 
Model Floriculture Centre , Kazhakuttom , 
Thiruvananthapuram without incurring any extra 

cost to the department. 
5. All terms and conditions governing to the purchase 

of stores by the Government of Kerala will apply to 

this tender also . 
6 . The payment in respect of the items supplied will 

be released only after the satisfactory completion of 

supply of all the items quoted . 
7. The undersigned reserves the right to accept or 

reject any or all of the tenders for any particular 

item without assigning any reason whatsoever. 
8 . Tenders have to be accompanied an agreement as 

per the format annexed executed on Kerala Stamp 
Paper of face value of Rs. 50 . 
Successful tender should be execute an agreement 
in Kerala Stamp Paper before supply and have to 
deposit a security of 5 % of tendered amount which 
is exclusive of EMD already furnished . Security 
should be in the form of DD in favour of 
“ Assistant Director of Agriculture , Biotechnology 
and Model Floriculture Centre , Kazhakuttom , 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 582 " drawn in SBT 

payable at SBT Pallippuram Branch . 
10. Supply should be completed within 20 days of 

receipt of supply order. No other conditions with 
regard to payment put forth by firm will be 
considered unless it is expressly accepted by 
undersigned . In case of reasons beyond the 
control of the contractor as satisfied by the 
undersigned , the period of supply can be extended 
up to a period of 45 days beyond which deduction 


in payment of cost @ 1 % for delay for every 
week or part thereof will be affected . If the supply 
is not effected within the prescribed time, the 
undersigned is at liberty to purchase equipment 
form alternative source at the risk and cost of 
defaulter and the expenditure incurred in excess as 

a result would be realized from defaulter. 
11. The rate quoted should be firm from the date of 

opening of the tender and till upto March 31, 2010 . 
12 . The material supplied should confirm to the 

standard mentioned in the tender and if it is found 
substandard , the whole payment will be withheld 
without any intimation . The supplier should lift the 
same at their own cost and should replace the same 

with immediate effect. 
13. The exact specifications, details of make, batch 

number, date of manufacture , name of 
manufacturer s service offices , salient features etc . 

of the items offered must be clearly specified . 
14 . Details of warranty /Guarantee offered should be 

stated in the tender. Details of after service 

facilities available should be indicated . 
15. Even if the tenderers are using their own paper for 

quoting rates, they should submit duly signed 
original tender form in full (without removing any 
sheet) with remarks " rates quoted separately” in the 

respective page of the tender forms. 
16 . Documentary evidence to prove current BIS / ISI/ISO 

registration if any ( such as attested copies of the 
documents ) should be furnished along with the 

tender. 
17. Evidence of exclusive distributionship / dealership 

from principals Foreign /Indian shall be provided 
along with offers for Overseas /Indian products 

quoted . 
18. The tenderer or his /her agent should be present at 

the time of supply of culture bottle and should 
entrust the same to the officers concerned at the 
laboratory . The transportation , loading and 

unloading etc. should be met . 
19. On completion of the supply at BMFC , the invoice 

in triplicate should be drawn in favour of the 
Assistant Director of Agriculture, Biotechnology 
and Model Floriculture Centre , Kazhakuttom , 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 582 for effecting 
payment. Separate bill should be sent for each 
order. 


20 . In case of disputes, the decision of the Assistant 

Director of Agriculture, Biotechnology and 
Model Floriculture Centre, Kazhakuttom , 


Thiruvananthapuram , Kerala -695 582 shall be final. 


21. In case of the date for opening the tender falls on 

a holiday , it will be postponed to the very next 

working day without any further publicity notice . 
22. Violation of any rules/special conditions/directions 

of supply order by the contractor will be lead to 

rejection of his tender offer. 
23. This order is placed on behalf of Government of 

Kerala , and VAT declaration in “ D ” for will be 

issued by purchasing officer , wherever necessary. 
24 . The undersigned reserves the authority to accept or 

reject any or all of the offers for any particular item 

without assigning any reason whatsoever. 
| 25. Further details can be obtained from the BMFC 

Office during Office hours. 


by post, have to send Rs. 219 by Money Order . In the 
case of bidder outside Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 
for executing agreement will be send on their request 
along with an additional amount of Rs. 50. The tender 
forms are not transferable. Sale of tender forms will be 
closed at 2 p . m . on 5 -2 - 2010 . DD , Cheques, Postal 
Orders will not be accepted towards the cost of tender 
forms nor will the forms be send by V . P. P. Duplicate 
tender forms if required will be issued at Rs. 113 per copy . 
The rates quoted will be valid up to 31 - 3 -2010. 1 % of 
the total cost of articles tendered should be deposited 
towards E . M . D . by D . D . drawn in favour of the 
undersigned. 


എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 
വകു പ്പി ലേക്ക് എൽ. സി . ഡി . പാജ ക് ടർ സപ്ല 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Office of the Assistant 
Director of Agriculture , 
Biotechnology and 
Model Flouriculture Centre , 
Kazhakuttom, 

- ( Sd.) 
Thiruvananthapuram . Assistant Director of Agriculture. 


Collegiate Education Department 


- ദർഘാ സു കൾ " ദർഘാസ് നമ്പർ XVII /2009-10 
എൽ. സി. ഡി . പാജക്ടർസപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് 
ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിനുമുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 2010 ഫെബ്രുവരി മാസം 
5 -ാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണിവരെ വിൽക്കു ന്ന തും 
അന്നേദിവസം 3 മണിവരെ പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്നതും 
മുദ്രവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
മൊത്തം 50,000 രൂപയ്ക്കാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 
വകകൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 


SHORT TENDER NOTICE 

[ No. XVII /2009 -10] 


No. A2-1994/2009 . 

5th January 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of LCD 
Projector to the Statistics Department of Maharaja s 
College, Ernakulam during 2009 -10 under Plan Fund . 

The tenders should be superscribed as “ Tender 
No. XVII / 2009 - 10 Supply of LCD Projector to the 
Department Under Plan Fund 2009 - 10 and addressed to 
the Principal , Maharaja s College , Ernakulam . The tenders 
will be opened at 3.30 p . m . on 5 -2 - 2010 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 


-- താൽപ്പര്യമുള്ളവർ 169 രൂപ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അടച്ചോ 
219 രൂപ മണിയോർഡറായോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മഹാരാജാസ് 
കോളേജ്, എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ 
മുദ്രപത്രത്തിനുള്ള 50 രൂപ അധികമായി അയച്ചു തന്നാൽ 
ആയത് തപാൽ മാർഗ്ഗം അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ രണ്ടാംപകർപ്പ് നേരിട്ട് ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 
113 രൂപയും തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് 163 രൂപയും അടയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. 


Estimated cost is Rs. 50 ,000 . 


SPECIFICATION 


Resolution 


- 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Maharaja s College , Ernakulam , Kochi-11 obtain 
the requisite tender forms (before 2 p . m . on all working 
days ) on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of Rs . 169 ( Rs. 150 + 19 ) which is the price 
fixed for the form and which is not refundable under any 
circumstances. Those who wish to get the tender form 


Lens 


XCA ( 1024 x 768 ) Color pixels 
Optical Zoom (F = 1.7 -1.9 ) or 
(F = 1 . 8 -1 . 9 ) 1 : 1 . 2 or higher 
2000 ANSI Lumens or Higher 
400 : 1 to 1000 : 1 ( Higher 


Brightness 
Contrast Ratio 


വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കണം. 


Contrast 

- 
Storage Media Port - 


Ratio is preferable ) or higher 
USBA Type A for Computer 
lesspresentation (Preferable ) or 
higher 


Maharaja s College, 
Ernakulam . 


| (Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ രൂപ 400 + 50 + 1 = 451. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + 25 + 1 = 226 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 1 -2010, 3 മണി. 

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 2 -2010 , 5 മണി. 

- ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
2 -2 - 2010 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്ന 
തു മായ ആളിന്റെ വിലാസം- പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


നമ്പർ 2 /2009 -10/ പ്ലാൻ. 


2009 ഡിസംബർ 30 . 


വിശദ വിവരങ്ങൾ 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 
കോളേജിന്റെ അധീനതയിലുള്ളരണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ 
എൽ. പി. ജി. കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തി 
രിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങി 
ഘടിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാ ക്കു ന്ന തി നും ഓരോ 
ഹോസ്റ്റലിനും വെവ്വേറെ എൽ. പി. ജി. കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കു 
ന്ന തിനും അംഗീകൃത ഗ്യാസ് ഏജൻസി ക ളിൽ നി ന്നും 

ലൈസൻസികളിൽനിന്നും ആകെ 1,90 ,000 രൂപയിൽ കവിയാതെ 
യുള്ള ടെ ണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ( 

ഓരോ 
ഹോസ്റ്റലിനും പത്ത് സിലിണ്ടർ വീതമുള്ള മാനിഫോൾഡ് 
കണക്ഷനാണ് സജ്ജമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.) 

LIST OF MATERIALS 


1. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഫിസിക്കൽ 
എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ്, ഈസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട് 
ഓഫീസിൽനിന്ന് പണമായി നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സപ്ളയറുടെ ലെറ്റർപാഡിൽ അപേക്ഷിച്ച് 

വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. 
2. മണി യോർഡർ മുഖേന ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന വർ 

ഫോറങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കവറും 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പും അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


RIALS 


- 2 Nos. 


- 2 


- ദർഘാസുകൾ അയച്ചുതരുമ്പോൾ 50 രൂപയുടെ കേരള 
ഗവൺമെന്റ് മുദ ര ത ത്തിൽ ഒരു സമ്മതപത്രം 
ദർഘാസ് ഫാമിൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


1. MS Tube 1/2" and 1" — Tube 15 m . length 

| (Jindal Tube) 
2 . Suraksha Rubber hose 13 m . length 
3. Adapter (Ashking) 
4. Non return valve brass main line regulator 
5. S. S. Ball Valve !! " 
6 . Copper tube 1/2 x 1/2 
7. DBC 
8. 1 1/2 " x /4 " Rice Stove , High Pressure 

2 burners ( Size 26 " X 26 ", 18 " height) 
9. 1 1/2" x 1/4" Angular stand with 3 burner 

- Stove ( Size 84 " x 1/4 ", 12 " height ) 
10 . Dosa burner stove with MS plate (34") 


- നിരക്കുകൾ നൽകുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ വിലകളും 
നികുതിയും കടത്തുകൂലിയും മറ്റും കോളേജിന്റെ 
ഈസ്റ്റ്ഹിൽ ഓഫീസിൽഎത്തിക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ 
സഹിതമാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 


- 


2 


, 


5. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യമായി 1 % തുക 

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


- 2 , 


6. സാമ്പിളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാപന 
ത്തിന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


-- ടെണ്ടറുകളിൽ ലേബർ ചാർജ്ജ്, മെറ്റീരിയൽ ചാർജ്ജ്, 
സിലിണ്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. വാങ്ങി ഘടിപ്പിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ 
"യുനൈറ്റഡ് കമ്പനിയുടെതോ, " ജിൻഡാൻ കമ്പനിയുടെതോ 
ആയിരിക്കണം. 


7. വൈകി കിട്ടുന്നതും സീൽ ചെയ്യാത്തതും നിരതദ്രവ്യ 
മില്ലാത്തതും മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രം സമർപ്പിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


8. ദർഘാസുകൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ 
ഒറിജിനൽ കോപ്പിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ടെണ്ടറുകൾക്ക് പുറത്ത് " ടെണ്ടർ നമ്പർ 02 /2009 -10 / Plan 
ഗ്യാസ് കണക്ഷന് എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 5 എന്ന 


9. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം 

ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
10. ദർഘാസ് അനുവദിച്ചുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആകെ 
തുകയുടെ 5 % സെക്യൂരിറ്റി തുകയായി ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ 50 രൂപയുടെ 


Department of Electrical Inspectorate 

SHORT TENDER NOTICES 


(1) 

No. 4 /2009- 10 /CEI ] 
No.G1- 10794 /2009/CEI. 

5th January 2010 . 
Sealed tenders are invited by the undersigned for the supply of the following instruments /equipments to the office 
of the Electrical Inspector, Meter Testing and Standards Laboratory , Thiruvananthapuram . 
Name of Instrument/Equipment 

Quantity 
with Specification 

required 

No. 


No. 


-EL 


(2 ) 


(3) 


Automatic Energy Meter Test System 


3 Phase static source suitable for conducting routine , acceptance and certification tests 
pertaining to accuracy requirements only (error tests and dial tests ) on Electronic ( Static ) 
single phase and three phase whole current energy meters Electronic ( Static ) three phase 
CT/VT operated energy meters of all types and Rotary Sub Standards (RSS ) and Electronic 
Reference Sub - Standards ( ERSS ) of all types of accuracy classes O .IS , 0 .1 , 0 .25, 0 .2 , 0 .5S , 
0 . 5 , 1. 0 and 2 .0 . 


Three phase source of AC Current and Voltage shall have a stability of 0 .05 % or better and 
shall have facility to programme values of harmonics up to 31st order. Shall be capable of 
generating voltage up to 500V in the sub ranges of 60 - 130 -250 - 500V, current up to 100A in 
sub ranges of 0 .5 -6 - 20 - 100A , frequency in range of 45 to 100Hz or more and phase shift in 
range 0 to + 360°. 


Source shall also include a standard meter of accuracy class 0.05 % or better and appropriate 
photo scanning heads to provide the error of tested meter automatically in comparison with 
the standard meter. 


Windows compatible licensed software suitable for controlling the source and automating the 
testing process and ISO /IEC 17025 : 2005 compliant, traceable calibration certificate shall also be 
supplied along with . 


SPECIFICATION 


Parameter 


Range 


Setting Range 


Resolution 


Accuracy 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Voltage 


60V 
130V 
250V 
500V 


0 .0001 V 
0 .001V 
0 . 001 V 
0.001 V 


+ 0 .04 % of setting + 0 .01 % of 
range or better 


0.5000 -60 .0000V 
1.000 - 130 .000V 
2 .000 -250 .000V 
5 .000 -500 .000V 
0.005000 -0.500000A 
0 .05000 -6 .00000A 
0 .2000 -20 .0000A 
1.000 - 100 .000A 


Current 


0 .5A 


+ 0 . 04 % of setting + 0 .01 % of 
range or better 


6A 


0 .000001A 
0 .00001A 
0 . 0001A 
0 .001A 


20A 
100A 


+ 0 . 1 % of setting + 0 .01 % of 

range or better 
+ 0 .002 Hz. or better 
+ 0 .01 Hz. or better 


Frequency 


45.000 -99 .999 Hz. 
100 .000 -500 .000Hz. 


0 . 001Hz. 
0 . 001 Hz. 


0. 010 


Phase shift 
W 
VAR 


0 .00 - + 360.00° 
0 - 3x50000 .0 W 
0 - 3x50000.0 VAR 
0 - 3x50000.0 VA 


0 .00001 - 1W 
0 .00001- 1VAR 
0.00001-1VA 


+ 0 . 1° or better 
+ 0 . 05 % or better 
+ 0 .05 % or better 
+ 0 .05 % or better 


VA 


- (1) 

(3) | ( 4) 

(5) 
Time 

| 1- 36000 S 

1 S 

+ 0. 01 % + 0. 001s or better 
Energy 

Calculated from settings and resolution of power and time + 0 .05 % or better 
Harmonics 

Amplitude & phase of harmonics in range 0 - 100 % & 0 - 360° 

up to 31st harmonics order or 3200 Hz. 
Input Voltages 
230V + 10 %, 19, 45 -65 Hz. 
VA -Not more than 600 
Accessories 
Suitable current leads , Voltage leads and scanner heads sufficient to test 3 phase energy meters of 
electromechanical and electronic types shall be supplied along with the unit . 
Warranty 
Instrument shall be warranted against defects for a period of two years from the date of supply. 


Tenders should be superscribed as “ Tender No. 4 /2009 - 10 /CEI for the supply of Electrical Instruments/ Equipments” 
addressed to the Chief Electrical Inspector, Housing Board Buildings, Santhinagar , Thiruvananthapuram - 1. 

Total estimated cost --Rs. 14,60 ,000 . (including packing , freight charge , insurance and inclusive of all taxes). 
EMD — 1 % of total quoted value. 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 2,200 + VAT @ 12.5 %. 

Duplicate - Rs. 1 ,100 + VAT @ 12.5 %. 
Last date and time of sale of tender form — 30 - 1 - 2010 upto 12 noon . 
Last date and time of receipt of tender form — 30 - 1-2010 upto 3 p.m . 
Opening date and time of tender form — 30 - 1- 2010 upto 3. 30 p .m . 
Period of firmness will be one month from the date of supply order. 

Intending tenderers may on application to the Chief Electrical Inspector, Thiruvananthapuram in between 10 . 15 a.m . 
and 3 p .m . on any working days can obtain the requisite forms on which tenders should be submitted. Application for 
tender form should be accompanied by the cost of the tender forms also which under no circumstances will be refunded . 
The cost will be accepted by cash or money order only . V .P .P ./ I. P. O ./D . D ./Postal Stamps are not accepted . Late tenders 
will not be accepted . The Department is not responsible for postal delays . The undersigned has the power to accept/ 
reject the tender without assigning any reason . 


ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ താഴെ പറയുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമനമ്പർ - ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും വിശദവിവരങ്ങളും 

എണ്ണം 


(3 ) 


ഓട്ടോമാറ്റിക് എനർജി മീറ്റർ ടെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം 
സ്റ്റാറ്റിക് സിംഗിൾ ഫേസ്, ത്രീഫേസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹോൾകറന്റ് എനർജി മീറ്ററുകളുടെയും സി. റ്റി/ വി.റ്റി. 
ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ത്രീഫേസ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി 
മീറ്ററുകളുടെയും റോട്ടറി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെയും റഫറൻസ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെയും എല്ലാ 
തരത്തിലുമുള്ള കൃത്യത ക്ലാസ്സുകളുടെയും (0.1 എസ്, 0.1, 0.2 എസ്, 0.2, 0.5 എസ്, 0.5, 1.0, 2.0 ) കൃത്യതാ 
ആവശ്യകതയ്ക്കുമാത്രമായുള്ള റുട്ടീൻ, അക്സപ്റ്റൻസ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നീ പരീക്ഷണങ്ങൾ 
നടത്തുവാൻ ഉചിതമായ ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാറ്റിക് സോഴ്സ്. 
എ . സി . കറന്റിന്റെയും വോൾട്ടേജിന്റെയും ത്രീഫേസ് സോഴ്സിന് 0.05 ശതമാനമോ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
ആയ സ്ഥിരതയും 31-ാമത് വരെയുള്ള ഹാർമോണിക്സളുടെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ 500 വോൾട്ട് വരെയും അതിന്റെ ഉപ വോൾട്ടേജുകളായ 
60 -130- 250 - 500 ഉം കറന്റ് 100 ആംപിയറിനും അതിന്റെ ഉപറേഞ്ചുകളായ 0.5 - 6- 20 -100 ഉം ഫ്രീക്വൻസി 45 
മുതൽ 100 ഹർട്സ് വരെയും അതിൽ കൂടുതലും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് 0 മുതൽ 360 ഡിഗ്രി വരെയും 
റെയിഞ്ചുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


| ( 2) 


| (3) 


കൃത്യതാ ക്ലാസ്സ് 0.05 ശതമാനമോ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ ആയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്ററും ടെസ്റ്റ് 
ചെയ്യുന്ന മീറ്ററിന്റെ എറർ സ്വയമേവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ലഭ്യമാകത്തക്കവിധം 
അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫോട്ടോ സ്കാനിങ്ങ് ഹെഡും സോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
സോഴ്സസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് പാസസും നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ വിൻഡോസിന് 
അനുയോജ്യമായ ലൈസൻസോടുകൂടിയ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഐ .എസ്. ഒ./ ഐ . ഇ . സി. 17025:2005 അനുസൃതമായ 
ടേയ്ബിൾ കാലിബറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


വിശദ വിവരങ്ങൾ 


പരാമീറ്റർ 


റേഞ്ച് 


സെറ്റിംഗ് റേഞ്ച് 


റെസൊല്യൂഷൻ 


കൃത്യത 


വോൾട്ടേജ് 


60 വി 
130 വി 
250 വി 
500 വി 


0 . 5000 - 60.000 വി 
1.000 - 130. 000 വി 
2 .000 - 250 .000 വി 
5 .000 - 500. 000 വി 


0.0001 വി 
0. 001 വി 
0 . 001 വി 
0.001 വി 


സെറ്റിംഗിന്റെ = 0.04 ശതമാനം 
റേഞ്ചിന്റെ + 0.01 ശതമാനമോ 
അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 


കറന്റ് 


0 . 5 എ 


6 എ 


0.005000 - 0.500000 എ 
0 .05000 - 6. 00000 എ 
0 .2000 - 20 .0000 എ 
1.000 - 100 .000 എ 


0.000001 എ 
0 .00001 എ 
0 .0001 എ 
0 .001 എ 


20 എ 
100 എ 


സെറ്റിംഗിന്റെ= 0.04 ശതമാനം 
റേഞ്ചിന്റെ + 0. 01 ശതമാനമോ 
അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
സെറ്റിംഗിന്റെ 0. 01 ശതമാനം 
റേഞ്ചിന്റെ + 0. 01 ശതമാനമോ 
അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 


ഫ്രീക്വൻസി 


45.000 - 99. 999 ഹെർട്സ് 


0.001 ഹെർട്സ് 


100, 000 - 500 .000 ഹെർട്സ് 


0 .001 ഹെർട്സ് 


+ 0.002 ഹെർട്സോ 
അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
+ 0. 01 ഹെർട്സോ 
അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
t 1 ഡിഗ്രിയോ അതിനേക്കാൾ 
മെച്ചമോ 


ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് 


0. 00 - + 360. 00 ഡിഗ്രി 


0. 01 ഡിഗ്രി 


വാട്ട് 


0 -3 x 50000.0 വാട്ട്സ് 


0.00001- 1 വാട്ട്സ് 


+ 0. 05 ശതമാനമോ 
അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 


സമയം 


വോൾട്ട് ആമ്പിയർ 

0 - 3 x 50000.0 വി . എ . 0. 00001 - 1 വി . എ . + 0. 05 ശതമാനമോ 
റിയാക്ടീവ് 

ആർ. 

ആർ. 

അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
വോൾട്ട് ആമ്പിയർ 0 - 3 x 50000.0 വി . എ . 0. 00001 - 1 വി . എ . # 0.05 ശതമാനമോ 

അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
1- 36000 എസ് . 

1 എസ്. 

+ 0.01 % + 0.01 എസ് 

അതിനേക്കാൾ മെച്ചമോ 
ഊർജ്ജം 

പവറിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും സെറ്റിംഗിൽനിന്നും റെസല്യൂഷനിൽ + 0.05 % അതിനേക്കാൾ 
നിന്നും കണക്കുകൂട്ടിയെടുത്തത് 

മെച്ചമോ 
ഹാർമോണിക്സസ് 31-ാമാത് ഹാർമോണിക് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ 3200 ഹെർട്ട്സ് വരെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെയും ഫേയ്സിന്റെയും 

ഹാർമോണിക് റേഞ്ച് 0- 100 %, 0 - 360 ഡിഗ്രി. 
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 
230 വോൾട്ട് + 10 % 1 ഫേസ്, 45- 65 ഹെർട്ട്സ് . 

വോൾട്ട് ആമ്പിയർ- 600 - ൽ കൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
അനുബന്ധമായവ 

ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ് ത്രീഫേസ്എനർജി മീറ്ററുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ കറന്റ് ലീഡു 
കളും വോൾട്ടേജ് ലീഡുകളും സ്കാനർ ഹെഡുകളും ആവശ്യാനുസരണം യൂണിറ്റിനോടൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ജാമ്യപത്രം 

ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് ഉപകരണത്തിന് 
വാറന്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് “ വൈദ്യുതി ഉപക ര ണ ങ്ങ ൾ നൽകു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് 
നമ്പർ 4/2009- 10 / സി ഇ ഐ എന്ന്വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് 
ബിൽഡിംഗ്, ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 14 ,60 ,000 (പതിനാലു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം) പാക്കിംഗ് ഇൻഷ്വറൻസ് ഫറ്റ് 
ചാർജ്ജും എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ. 


നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസൽ - രൂപ 2 ,200 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 12 .5 %. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 1,100 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 12 .5 %. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 30 -1- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ. 

പൂരിപ്പിച്ചതും സീൽ ചെയ്തതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 30 -1- 2010 വൈകിട്ട് 
3 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30-1- 2010 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 
- ദർഘാസ് നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങി അവയിൽതന്നെ ദർഘാസുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 
വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ 
ടൊപ്പം ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡർ ആയോ നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ തുക ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. വി. പി. പി . ഐ . പി . ഒ / ഡി . ഡി / പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖാന്തിരം ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ലിഖിതകാരണം ഇല്ലാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും സ്വീകരിക്കുവാനും 
നിരസിക്കുവാനും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


| [ No. 5/2009-10/ CEI) 
No . G1 - 10794/2009/ CEI. 

5th January 2010 . 
Sealed tenders are invited by the undersigned for the supply of the following Instruments/Equipments to the office 
of the Electrical Inspector, Meter Testing and Standards Laboratory , Thiruvananthapuram . 
SI. Name of Instrument/Equipment 

Quantity 
with Specification 

required 


No. 


3Phase Induction Type Phase Shifter 


Supply of 3 phase Induction type phase shifter suitable for making phase shift of 0 to 4 180° 
between current and Voltage in the phantom load set up for energy meter calibration setup . 

SPECIFICATION 
Primary - 440V Star connected , 50Hz 
Secondary - 440V Star connected , 50Hz 
VA shall not be more than 500 


Tenders should be superscribed as " Tender No . 5 /2009 - 10 / CEI for the supply of Electrical Instruments/Equipments 
addressed to the Chief Electrical Inspector, Housing Board Buildings, Santhi Nagar, Thiruvananthapuram - 1. 

- Total Estimated Cost _ Rs. 30,000 . ( Rupees Thirty Thousand only including packing, freight charge, insurance and 
inclusive of all taxes ). 

EMD — 1 % of total quoted value. 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 300 + VAT @ 12.5 %. 

Duplicate - Rs. 150 + VAT @ 12 .5 %. 
Last date and time of sale of tender form — 30 - 1- 2010 , 12 Noon . 
Last date and time of receipt of tender form — 30 -1-2010 , 3 p .m . 


Opening date and time of tender form — 30 - 1- 2010 , 3 . 30 p.m . 


Period of firmness will be one month from the date of supply order. 


Intending tenderers may on application to the Chief Electrical Inspector, Thiruvananthapuram in between 10 . 15 a.m . 
and 3 p .m . on any working days can obtain the requisite forms on which tenders should be submitted . Application for 
tender form should be accompanied by the cost of the tender forms also which under no circumstances will be refunded . 
The cost will be accepted by Cash or Money Order only . V.P.P., I.P.O ./D .D ./Postal Stamps are not accepted. Late tender 
will not be accepted . The department is not responsible for postal delays. The undersigned has the power to accept/reject 
the tender without assigning any reason . 


ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ താഴെ പറയുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 


ക്രമ 


എണ്ണം 


- ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

വിശദവിവരങ്ങളും 


നമ്പർ 


ത്രീഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റർ 


എനർജി മീറ്ററിന്റെ കാലിബറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫാന്റം ലോഡിംഗ് സജ്ജീകരണത്തിൽ കറന്റും 
വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് 0 മുതൽ + 180 വരെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ 
ത്രീഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റർ വിതരണം ചെയ്യുക. 


- വിശദവിവരങ്ങൾ 


പ്രൈമറി- 440 വോൾട്ട്, സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ്, 50 Hz 
സെക്കന്ററി- 440 വോൾട്ട്, സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ്, 50 Hz 
വോൾട്ട് ആംപിയർ 500 - നക്കാൾ കൂടരുത്. 


- ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് “ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് നമ്പർ 
5/ 2009 -10 സി ഇ ഐ എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് 
ബിൽഡിംഗ്, ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക രൂപ 30,000 ( പാക്കിങ്ങ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, ഫറ്റ് ചാർജ്ജ്, എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ.) 
നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസൽ - രൂപ 300 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 12.5 %. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 150 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 12.5 %. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 30 -1- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ. 

പൂരിപ്പിച്ചതും സീൽ ചെയ്തതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 30 - 1- 2010 വൈകിട്ട് 
3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30 - 1-2010 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ദർഘാസ് ഫാറം വാങ്ങി അവയിൽതന്നെ ദർഘാസുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും വൈകിട്ട് 
3 മണി വരെ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡർ ആയോ നൽകേണ്ടതാണ്. 


- ഈ തുക ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വി. പി. പി . ഐ . പി. ഒ/ ഡി. ഡി / പോസൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
സ്വീകാര്യമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വികരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖാന്തിരം ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ലിഖിത കാരണം 
ഇല്ലാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും സ്വീക രി ക്കു വാനും നിരസിക്കു വാനും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(3 ) 


No. 6 / 2009- 10 /CEI ] 
No. G1-10794/2009/CEI. 

5th January 2010 . 
Sealed tenders are invited by the undersigned for the supply of the following Instruments/ Equipments to the Office 
of the Electrical Inspector, Meter Testing and Standards Laboratory, Thiruvananthapuram . 


No. 


Name of Instrument/Equipment 

with Specification 


Quantity 
required 


1 No. 


High Stability Decade MegaOhm Box Suitable for Calibration of 5kV 

Insulation Tester 
High stability decadeMega Ohm box suitable for calibration of 5kV Insulation Testers. 


( 1) 


The decade shall have Standard resistance in the range of 0 . 1 Mega Ohm to 1000 Giga Ohm in 7 decade dials . First 
two decades up to 10 Mega Ohm shall be suitable for 1kV DC and all others shall be suitable for 5kV DC . 


(2 ) First decade shall have 

0 . 1 M 12 per step 
Second 

1.0 M 12 per step 
Third 

10 . M 12 per step 
Fourth 

100 ΜΩper step 
Fifth 

16 12 per step 
Sixth 

10 G 12 per step 
and Seventh decade shall have 100 G 12 per step 
(3) Resistances shall have an accuracy of + 2 % or better up to 1 Giga Ohm an + 5 % or better above 1Giga Ohm to 1000 

Giga Ohm 
(4) Stability of the resistors shallnot be worse than 0.5 % 
(5) All the contacts and terminals shall be silver plated 
(6 ) Shall also include ISO /IEC 17025 :2005 compliant calibration certificate traceable to National/International standards. 


Tenders should be superscribed as “ Tender No. 6 /2009 -10 /CEI for the supply of Electrical Instruments /Equipments ” 
addressed to the Chief Electrical Inspector, Housing Board Buildings, Santhinagar, Thiruvananthapuram - 1. 

Total estimated cost - Rs. 2 ,50,000 ( including packing, freight charge , insurance and inclusive of all taxes). 
EMD — 1 % of total quoted value. 
Cost of tender form : 

Original — Rs. 500 + VAT @ 12 .5 % . 

Duplicate — Rs. 300 + VAT @ 12 .5 % . 
Last date and time of sale of tender form — 30 -1 -2010 , 12 Noon . 
Last date and time of receipt of tender form — 30 -1 -2010 , 3 p.m . 
Opening date and time of tender form — 30- 1-2010 , 3.30 p.m . 
Period of firmness will be one month from the date of supply order. 

Intending tenderers may on application to the Chief Electrical Inspector, Thiruvananthapuram in between 10 .15 a.m . 
and 3 p .m . on any working days can obtain the requisite forms on which tenders should be submitted . Application for 
tender form should be accompanied by the cost of the tender forms also which under no circumstances will be refunded . 
The cost will be accepted by cash or money order only. V .P.P., I.P.O ./D . D ./Postal Stamps are not accepted . Late tender 
will not be accepted . The department is not responsible for postal delays . The undersigned has the power to accept/reject 
the tender without assigning any reason . 
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ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, താഴെ പറയുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


കമ 


എണ്ണം 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
- വിശദവിവരങ്ങളും 


നമ്പർ 


5 kV ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കാലിബറേഷന് അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന 

സ്ഥിരതയോടുകൂടിയ ഡെക്കേഡ് മെഗാ ഓം ബോക്സ് 


5 kV ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കാലിബറേഷന് അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന 
സ്ഥിരതയോടുകൂടിയ ഡെക്കേഡ് മെഗാ ഓം ബോക്സ് ഡെക്കേഡിൽ 0.1 മെഗാ ഓം മുതൽ 
1000 ജിഗാ ഓം വരെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻഡുകൾ 7 ഡെക്കേഡ് ഡയലുകളിൽ 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
10 മെഗാ ഓം വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡെക്കേഡുകൾ 1 കിലോവോൾട്ട് ഡിസിയ്ക്കും 
മിച്ചമുള്ളവയെല്ലാം 5 കിലോവോൾട്ട് ഡിസിയ്ക്കും അനുയോജ്യമായിരിക്കണം. 
ഒന്നാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 0.1 മെഗാ ഓം 
രണ്ടാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ - ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 1.0 മെഗാ ഓം 
മൂന്നാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ - ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 10 .0 മെഗാ ഓം 
നാലാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ - ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 100 മെഗാ ഓം 
അഞ്ചാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 1 ജിഗാ ഓം 
ആറാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 10 ജിഗാ ഓം 

ഏഴാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും 100 ജിഗാ ഓം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
(3) 1 ജിഗാ ഓം വരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻഡുകൾക്ക് + 2 ശതമാനമോ അതിനെക്കാൾ മെച്ചമോ ആയ 

കൃത്യതയും 1 ജിഗാ ഓമിൽ കൂടുതലും 1000 ജിഗാ ഓം വരെയുള്ളവയ്ക്ക് 55 ശതമാനമോ 

അതിനെക്കാൾ മെച്ചമോ ആയ കൃത്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
(4 ) റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സ്ഥിരത 0. 5 ശതമാനത്തേക്കാൾ മോശമാകാൻ പാടില്ല . 
(5 ) എല്ലാ ടെർമിനലുകളും കോണ്ടാക്ടകളും വെള്ളിപൂശിയിരിക്കണം. 
(6 ) ദേശീയ / അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തോട് കിടപിടിക്കുന്നതും ഐ . എസ്. ഒ./ ഐ . ഇ . സി. 

17025:2005 അനുശാസിക്കുന്നതുമായ കാലിബറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


- ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് “ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് നമ്പർ 
6/ 2009 - 10 സി ഇ ഐ ” എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് 
ബിൽഡിംഗ്, ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക രൂപ 2, 50, 000 രൂപ ( പാക്കിംഗ് ഇൻഷ്വറൻസ് വൈറ്റ് ചാർജ്ജും എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ.) 
നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസൽ - രൂപ 500 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി (12.5 %). 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 300 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി (12.5 % ). 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 30- 1- 2010 , 12 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ചതും സീൽ ചെയ്തതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 30-1-2010 , വൈകിട്ട് 
3 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30 - 1- 2010 , 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങി അവയിൽതന്നെ ദർഘാസുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 
വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ 
ടൊപ്പം ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡർ ആയോ നൽകേണ്ടതാണ്. 

- ഈ തുക ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വി . പി. പി. ഐ . പി. ഒ ഡി. ഡി / പോസൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
സ്വീകാര്യമല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളത ല്ല . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖാന്തിരം ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ലിഖിതകാരണം 
ഇല്ലാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും സ്വീക രി ക്കു വാനും നിര സി ക്കു വാനും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


No. 7 /2009- 10 /CEI] 


No. G1- 10794 /2009/CEI. 


5th January 2010 


Sealed tenders are invited by the undersigned for the supply of the following instruments/equipments to the office 
of the Electrical Inspector, Meter Testing and Standards Laboratory, Thiruvananthapuram . 


SI. 


Name of Instrument/Equipment 

with Specification 


Quantity 
required 


No. 


Standard CT of 0.005 % Accuracy Class 


1 No. 


Manufacture and supply high precision standard Current Transformer of 
accuracy class 0 .005 % or better 

SPECIFICATION 
Wound primary - 5 to 100A , 50 /60Hz 
Ratios shall be - 2 .5 , 3 , 3.5, 3.75, 4, 4 .5, 5 ,6 , 6 .25,7 ,7.5 , 8 , 9, 10, 12, 12.5, 14 , 
15, 16 , 18 , 20 , 24 , 25, 30 , 32, 35 , 37.5 , 40, 45 , 50 ,60, 62 .5, 70 , 75, 80 , 90 ,100 
Applied primary - 100 to 3200A by 1 to 12 turns 
Ratios shallbe - 100 , 120 , 125, 140 , 150, 160 , 175, 180 , 200, 225 , 240,250,280 , 
300, 320, 350, 360 ,375,400, 450 ,480, 500,600 ,625,640 ,700 ,750, 800 , 900, 
1000 , 1200 , 1250, 1400 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000 , 2400 , 2500 , 3000 , 3200 
Secondary - 5A 
Accuracy Class - 0.005 % 
VA shall notbe greater than 1 
Calibration 
Calibration certificate traceable to National/ International standards and complaint with 
ISO /IEC 17025 :2005 shall also be supplied along with the standard CT 


Tenders should be superscribed as “ Tender No. 7 /2009 - 10 /CEI for the supply of Electrical Instruments/ Equipments” 
addressed to the Chief Electrical Inspector, Housing Board Buildings , Santhinagar, Thiruvananthapuram - 1. 


Total estimated cost - Rs. 3, 50 , 000 ( including packing, freight charge, insurance and inclusive of all taxes). 


EMD — 1 % of total quoted value . 


Cost of tender form : 

Original Rs. 700 + VAT @ 12 .5 % . 

Duplicate — Rs. 400 + VAT @ 12 .5 % . 
Last date and time of sale of tender form — 30 -1-2010 , 12 Noon . 
Last date and time of receipt of tender form — 30 -1- 2010, 3 p.m . 
Opening date and time of tender form — 30 -1 - 2010 , 3.30 p.m . 
Period of firmness will be one month from the date of supply order. 

Intending tenders may on application to the Chief Electrical Inspector, Thiruvananthapuram in between 10 . 15 a.m . 
and 3 p.m . on any working days can obtain the requisite forms on which tenders should be submitted . Application for 
tender form should be accompanied by the cost of the tender forms also which under no circumstances will be refunded . 
The cost will be accepted by cash or money order only. V .P.P., I.P.O ./D . D ./Postal Stamps are not accepted . Late tender 
will not be accepted . The Department is not responsible for postal delays . The undersigned has the power to accept/ 
reject the tender without assigning any reason . 
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ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ താഴെ പറയുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


എണ്ണം 


കമ 
നമ്പർ 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
വിശദ വിവരങ്ങളും 


- 0.005 % കൃത്യതാ ക്ലാസ്സോടുകൂടിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി. റ്റി . 
0.005 ശതമാനമോ അതിൽ മെച്ചമോ ആയ കൃത്യതാ ക്ലാസ്സോടുകൂടിയ ഉയർന്ന സൂക്ഷ്മതയോടു 
കൂടിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം 


വിശദ വിവരങ്ങൾ 


വൗവ്ണ്ട് പ്രൈമറി - 5 മുതൽ 100 ആംപിയർ വരെ. 50 / 60 ഹെർട്ട്സ്. 
റേഷ്യാ - 2.5, 3, 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5, 6 , 6. 25, 7 , 7. 5, 8, 9, 10, 12 , 12.5, 14 , 15 , 16, 18, 20 , 24, 25, 30, 

32, 35, 37.5, 40, 45, 50 , 60, 62.5, 70 , 75, 80, 90, 100. 
അപ്ലേഡ് പമറി - 1 മുതൽ 12 വരെ ചുറ്റുകളിൽ 100 മുതൽ 3200 ആംപിയർ വരെ. 
റേഷ്യാ - 100 , 120, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200 , 225, 240 , 250, 200, 300, 320, 350, 

- 360 , 375, 400, 450 , 480, 500, 600 , 625, 640, 700 , 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250 , 1400 , 1500, 

1600, 1800 , 2000, 2400, 2500, 3000 , 3200. 
സെക്കന്ററി - 5 ആംപിയർ. 
കൃത്യതാ ക്ലാസ്സ് - 0. 005 % 
വോൾട്ട് ആംപിയർ- ഒന്നിൽ കൂടരുത്. 

കാലിബറേഷൻ 


ദേശീയ / അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തോട് കിടപിടിക്കുന്നതും ഐ . എസ്. ഒ./ ഐ . ഇ . സി. 17025 : 2005 കംപ്ലയിന്റോടുകൂടിയ 
തുമായ കാലിബറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി. റ്റി . യോടൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് “ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് നമ്പർ 
7 /2009- 10 / സി. ഇ . ഐ . ” എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് 
ബിൽഡിംഗ്, ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - രൂപ 3,50, 000 ( പാക്കിംഗ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, ഫറ്റ് ചാർജ്ജും എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ.) 


നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - രൂപ 700 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 12.5 %. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - രൂപ 400 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി 12 .5 %. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 30 -1- 2010, 12 മണി വരെ. 
പൂരിപ്പിച്ചതും സീൽ ചെയ്തു തു മായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 30 - 1-2010, 
3 മണി വരെ. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 30- 1- 2010 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങി അവയിൽതന്നെ ദർഘാസുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 
വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ 
ടൊപ്പം ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ നൽകേണ്ടതാണ്. 

ഈ തുക ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വി. പി. പി. ഐ . പി . ഒ ./ ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
സ്വീകാര്യമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖാന്തിരം ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ലിഖിതകാരണം ഇല്ലാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Chief Electrical Inspector, 
Housing Board Buildings, Shanthi Nagar, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Chief Electrical Inspector. 
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Department of Factories and Boilers 

TENDER NOTICE 
No. A3 /4883/2009/F & B . 

| 2nd January 2010, 
Sealed tenders are invited from the authorised 
furniture dealers for the supply of furnitures and doing 
renovation work in the Office of the Joint Director of 
Factories and Boilers at Ernakulam . 

Total Cost - Rs. 2,00,000. 
Cost of tender form — Rs. 400 + VAT. 

Last date for the receipt of filled up tenders 
28 -1 - 2010 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 28 - 1 - 2010 , 
3 p . m . 

The tender should be superscribed “ Tender for the 
supply of equipments for Joint Director of Factories and 
Boilers, Ernakulam ” and addressed to the Director of 
Factories and Boilers , T. C . 25 /3326 , Shani Manzil, East 
Gate of District Court, Thiruvananthapuram -695 035 . 

Tenders and other details can be had from the 
Directorate of Factories and Boilers , Thiruvananthapuram 
on all working days till 28 - 1 -2010 , 1 p . m . The undersigned 
reserves the right to reject the tender without assigning 
any reason thereof. The tender notification is also 
available in the official website : www.fabkerala.gov.in . 

- ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയി ലേഴ് സ് വകു പ്പിൽ 
എറണാകുളം ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ വേണ്ട ഫർണിച്ചറും അനുബന്ധ 
സാധനങ്ങളും നൽകുന്നതിനും ഓഫീസ് നവീകരിക്കുന്നതിനും 
വേണ്ടിമുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക -രൂപ 2,00,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊളളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ ടെണ്ടർ 
ഫോർ ദി സപ്ലേ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻസ് ഫോർ ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയി ലേഴ്സ് സ് 
എറണാകുളം” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് 

ബോയിലേഴ്സസ് ഡയറക്ടർ, ടി . സി . നമ്പർ 25 / 3326, ഷാനി 
മൻസിൽ, ജില്ലാ കോടതിയുടെ കിഴക്കെ ഗേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
പിൻ - 695 035 എന്ന വിലാസം എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
28 - 1 - 2010 , 1 മണി ആകുന്നു . ടെണ്ടറുകൾ അന്നേ ദിവസം 
മൂന്ന്മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഫാക്ടറീസ് 
ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 28 - 1- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ വകുപ്പിലെ വെബ്സൈറ്റ് 
www .fabkerala.gov. in - eno elsjaom . 

യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കൂ 
വാ നുളള അവകാശം ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സസ് 
ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Health Services Department 

SHORT RE- TENDER NOTICE 
No . AC1-3195 /2009/ MHC / TVM. 1st January 2010. 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items for the use of Mental Health 
Centre, Thiruvananthapuram under the Health Department. 
1. ECG Machine (Portable ) 3 channel - 1 No. 
2 . Pulse Oxymeter 

- - 1 No. 
3. Sterilizer- Vertical 

1 No. 
Tender No. - 2 / 2009 -10/ MHC, TVM. 
P. A . C . - Rs. 1,60,000 . 
E . M. D . --1 % . 
Cost of tender forms ( Inclusive of Tax ): 

- Original - Rs. 360 . 

- Duplicate - Rs. 203 . 
Last date and time of sale of tender forms 
23 -1- 2010, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender forms 
25-1-2010, 3 p. m . 

Date and time of opening of tender — 27 - 1 - 2009, 
11 a . m . 

Tender should be superscribed Tender Number and 
- address of the Superintendent, Mental Health Centre , 
Peroorkada , Thiruvananthapuram . Sample is compulsory . 
More details can be had from this Office on working 
hours. 

The rate quoted should be inclusive of all taxes and 
all other charges for delivery of the item in this centre . 

Tender forms can be made available from this office 
directly after payment to this office or remitting the chellan 
receipt. 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount is sent by Money Order. No other 
form of remittance will be accepted . Specification and other 
details can be had from this office during office hours. 

-- തിരുവനന്തപുരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- 1. ഇ . സി . ജി. മെഷീൻ 

( പോർട്ടബിൾ) 3 ചാനൽ - 1 എണ്ണം 
2. പൾസ് ഓക്സീമീറ്റർ - 1 എണ്ണം 

3. സ്റ്റെറിലൈസർ- വെർട്ടിക്കൽ- 1 എണ്ണം 
അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1,60,000 

നിരതദ്രവ്യം 1 % 
ദർ ഘാ സു ക ളിൽ ടെണ്ടർ ന മ്പർ 2 / 2009 - 10 എന്ന് 
രേഖ പ്പെ ടുത്തി “സൂപ ണ്ട് , മാന സി കാ രോ ഗ്യ കേന്ദ്രം, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 25 - 1- 2010 പകൽ 3 
മണിക്കോ അതിനുമുൻപായോ നൽകേണ്ടതാണ്. 

- സ്വീകാര്യമായ ദർഘാസുകൾ നൽകിയവരുടെയോ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 27 -1- 2010 
പകൽ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


Directorate of Factories and Boilers , 

( Sd.) 
Vanchiyoor P. O ., 

Director of Factories 
Thiruvananthapuram - 35 . 

and Boilers. 
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ദർഘാസ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ അ സ്സ ലിന് 
360 രൂപയും കോപ്പികൂടി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് 
2 03 രൂപയും മണി ഓർ ഡ റായോ നേരിട്ടോ അടച്ച് 
തിരു വ ന ന്ത പുരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, സൂപ്രണ്ടിന് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മടക്കി കൊടുക്കു 
ന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 23 - 1 - 2010 -ാം തീയതി 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്കുകളായോ, ഡ്രാഫ്റ്റായോ പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ ദർഘാസ് 

ഫോറം വി . പി . പി . ആ യോ നൽകു ന്ന തല്ല. അസ്സൽ 
വാങ്ങി യ വർക്ക് മാത്രമേ കോപ്പികൾ നൽകു ക യു ള്ളു . 
മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ആഫീസ് സമയത്ത് സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 


ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് ഫോർ 
ഓഫ്താൽമിക് ഇൻ സ് ട മെന്റ് സ് എന്ന തല ക്കെ ട്ടോടെ 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആ ഫീ സർ ( ആ രോ ഗ്യം ) എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ 1- 2 -2010 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 
മുൻപായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 - ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാജരുള്ള കക്ഷികളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ 
ദർഘാസിനോടും കൂടെ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും 
നിരതദ്രവ്യമായി ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ എടുത്ത്തൃശ്ശൂർ 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന 2,500 രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തെ വാറന്റിയും, വാറന്റി 
കാലയളവിനു ശേഷം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ആന്വൽ മെയിന്റനൻസ് സർവ്വീസും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം ഉപകരണങ്ങളുടെ 
മൊത്തം തുകയുടെ 5 % (അഞ്ചു ശതമാനം) സെക്യൂരിറ്റി 
ആയും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കാൻ 
ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 27- 1- 2010 -ാം തീയതി മുതൽ 29 -1-2010 -ാം 
തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ഒറിജിനൽ 
500 രൂപയും വില്പന നികുതി പുറമേയും വരുന്നതാണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 


Mental Health Centre , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് 
(ആരോഗ്യം), 
തൃശ്ശൂർ. 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, 

(ആരോഗ്യം). 


നമ്പർ ബി2 - 10 / 2010 / ജി. മെ . ആ . 

2010 ജനുവരി 9. 
ദേശീയ അന്ധതാ നിവാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ/ വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Name of Items 
| 1. Slit Lamp 
2. 90 D Diagnostic Lens 
3 . Tonometer 
4 . Streak Retinoscope 
5 . Directophthalmoscope 
6 . Mini trial set 

AA 4150 Conjuctival Scissors 
AA 4045 Corneal Scissors 
AA 4275 Vannas Scissors (angled ) 
AA 1472 Sinskey Lens Dialor ( angled) 
AA 3805 Lens Holding Forceps 
AA 3750 Sutuare tying Forceps 
AA 1009 Barraquer Specular 
AA 3030 Colibri Forceps 
AA 3145 Lens correoseleral forceps Lims 

Corneoseleral forceps 
AA 4126 De Weckers Scissors 
AA 5020 Kalt needle holder 
AA 5155 Barraquer needle holder 
AA 7418 Simco I/A Cannula 21 G 
AA 7419 Simco I/A Cannula 22 G 
AA 7420 Simco I/A Cannula 23 G 
AA 7706 Irrigating Vectis 


Industrial Training Department 

TENDER NOTICE 
No. C1/3289/2009 . 

| 1st January 2010 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the stores mentioned in the list, in connection with the 
implementation of Employment & Finishing School of 
Industrial Training Institute, Dhanuvachapuram . 


| Tender No. and Name of Item : 


| 1 . C1/241 /2009 - Electrical 

2 . C1/242/2009 — Hand Tools and Equipments 
- 3 . C1/243/ 2009 - Machines 
4. C1/245/2009 - Software 

5, C1 /246/ 2009 - Projector 
Cost of Tender forms : 
Original — Rs. 500 + 12.5 % VAT for Sl. No . 1 and 

- Rs. 400 + 12.5 % VAT for others . 
Duplicate Rs. 300 + 12 .5 % VAT for Sl . No. 1 and 

- Rs. 200 + 12 . 5 % VAT for others. 


ഒറിജനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % നിര തദവ്യവും 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവുംഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസംവരെ 
വിലനിരക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിനു 
പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 
74 രൂപ അയച്ചു തരു ന്ന പക്ഷം ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
മുദ്രപത്രം വാങ്ങി അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


LIST OF ITEMS 
Package 4 
Electrical Items 


- ST. 

No. 


Item with description 


Quantity 
- ( Nos.) 


- 


- 


- 


Last date and time of sale of tenders 
29-1-2010, 3 p. m. 

Date and time of receipt of sealed tenders 
30-1- 2010, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 30 -1-2010, 4 p . m 

The tenders should be superscribed E & FS and 
addressed to The Principal, ITI, Dhanuvachapuram . Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 4 p . m . on 30 - 1 -2010 in the presence of such of the 
tenders or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal, ITI, Dhanuvachapuram obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by the cash 
remittance of the cost of tender which is the price fixed 
for a form / set forms and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
29 - 1 - 2010 . Cheques , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards cost of the forms, nor will the forms be 
sent per V.P .P. Duplicate tender forms, if required will be 
issued at the price noted against each per copy. 

വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തി 
ക്കുന്ന ധനുവച്ചപുരം ഐ . ടി. ഐ .- ൽ എംപ്ളോയ്മെന്റ് ആന്റ് 
ഫിനി ഷിംഗ് സ്കൂൾ പദ്ധതി നട പ്പി ലാ ക്കു ന്ന തിന്റെ 
ഭാഗ മാ യി യ ന്താ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും : 

1. സി1/241/2009 - ഇലക്ട്രിക്കൽ 
2. സി1/242/ 2009 - ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആന്റ് 

എക്യുപ്മെന്റ് സ് 
3. സി1/ 243/ 2009 മെഷീൻ 
4. സി1/ 245 /2009 - സോഫ്റ്റ്വെയർ 
- 5. സി1 / 246/2009 - പ്രൊജക്ടർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 500 + 12.5 % വാറ്റ്, 

- മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 300 + 12.5 % വാറ്റ്, 

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 200 + 12.5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29- 1-2010, 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 1- 2010, 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 1- 2010 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ, മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

ഐ . ടി. ഐ ., ധനുവച്ചപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേ 
ണ്ടതാണ്. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


- 


- 


- 


ധ 


ധ 


1 63 A 3 Phase cubical pannel board with 

changeover 3 - Ammeter, Voltmeter, PF Meter, 
Frequency Meter, 4 Pole Isolator and 30 A 

3 Nos . outgoing circuit facility. 
2 Digital Tong Tester 40A 
3 3 Phase 4 Wire Energy Meter Disc type 

63A, 440V 
4 3 Phase 4 Wire Energy Meter Digital type 

63A, 440V 
5 3 Phase 3 Wire Energy Meter Disc type 

63A, 440V 
6 3 Phase 3 Wire Energy Meter Disc type 

- 63A, 240V 
7 4 Pole ELCB 63A 
8 3 Pole ELCB 63A 
9 3 Pole Isolator 63A 
10 2 Pole Isoltor 62A 
11 ICTP 63 A , 415 V with HRC Fuse 
12 ICTP 32 A , 415 V with HRC Fuse 
| 13 MCB 16 A 
| 14 4 Pole TP 32 A , 440V 
15 Star Delta Starter-Fully Automatic 
16 Earth Tester (Hand Driven Type ) 
17 HRC Fuse 60A 
18 HRC Fuse 30A 
19 Aluminium Cable 6mm ? (4 Wire ) 

50 Metre 
20 Aluminium Cable 10mm? (3 Wire ) 100 Metre 
21 Cable glant 10 mm 
22 Crimbing Tool 2mm to 7mm 
23 Crimbing Tool 5mm to 10mm 


ഗ 


ഗ 


സ 


ധ 


പ 


ധ 
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Package — 5 
Hand Tools and Equipments 


Sl. 


Item with description 


Quantity 


No. 


(Nos.) 


Package — 8 

Software 
Item - Auto Card Software Professional 2010 Version . 
Quantity — 1 No. 

Package — 9 

Projector 
Item — LCD Projector . 
Quantity — 1 No. 


10 


I. T.I., 
Dhanuvachapuram . 


noatttm899 


1 Glouse (Leather) 
2 Apron (Leather) 
3 Certre punch (150 mm ) 
4 Steel Rule (300 mm ) 
5 Spark Lighter ( for Gas Welding) 
6 Wire Brush ( Steel wires with wooden handle ) 
7 Ball peen Hammer 1 Kg. 
8 Steel Tape 5 M 
9 Hacksaw frame (Solid ) 
10 File (Half round ) second cut, 300 mm 
11 Bench vice (6 inch jaw ) 
12 Bench shearing (Capacity - upto 5 mm ) 
13 Vernier Caliper (200 mm ) 


(Sd.) 
Principal. 


Department of Insurance Medical Services 


TENDER NOTICE 

[No. DIMS/ Tnt-02 /2009 - 2010 ] 
No. F4 - 14491 /2009/DIMS. 

2nd January 2010. 


Package — 6 
Machines 


Si. 


Item with description 


Quantity 


No . 


(Nos.) 


1 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Glucometer Strips for all ESI Dispensaries in 
Kerala for 1 year from Original Manufacturer or approved / 
authorized distributor to Insurance Medical Services , 
Thiruvananthapuram . 
Item - Glucos Oxidase Strip -Dr. Morepen 

Glucometers Strips . 
Quantity — 30580 Nos. 
Destination Points are as follows: 

North Zone - 5925 . 
South Zone - 11305 . 
Central Zone - 13350 . 


SPECIFICATIONS 


1 Buffing Machine ( Angle grinder with buffing 

wheel), 1000 W , Single phase, 230 V 
2 Gas welding and Cutting plant with complete 

accessories 
(a ) High pressure welding torch with set of 

nozzles 
(b ) High pressure culting torch with set of 

nozzles 
(c ) Oxygen gas cylinder — 1 No . 
(d ) Acetylene gas cylinder — 1 No. 
(e ) Oxygen regulator - 1 No. 
(f) Acetylene regulator — 1 No. 
(g ) 12" Double insulated hose -black colour 

— 30 m . 
(h ) Cylinder Key — 1 No. 
3 Fire fighting equipment 
4 Tig welding set with all accessories -Inverter 

type 
(a ) AC /DC Welding set ( 100 % copper wound ), 

three phase, 440 V 
(b ) Argon gas cylinder with gas - 1 No. 
(c ) Argon pressure regulator with flow meter 

— 1 No. 
5 Pipe bending machine (Hydraulic type -1/2" to 

2 " capacity ) 
6 Pipe cutter (Grinding cutter- 750 W - Single 

phase -230 V - 16 " Grinding wheel) 
7 Power Hacksaw - 12" blade1 HP motor 

Single phase -230 V.-1 


It should have shelf life of minimum I year. The firm 
should submit the authorisation letter along with tender if 
it is supplied through authorised agent/ distributor. The 
number and date of opening of the tender should be 
superscribed on the envelop containing the tender. 
Cost of tender form : 

Original — Rs. 1,066 . 

Duplicate Rs. 800 . 
Last date and time of sale of tender form 
29 -1-2010, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of filled tenders 
29 -1-2010, 4 p. m . 

Date and time of opening of the tender — 30 - 1- 2010 , 
11. 30 a . m . 


Tenders received after the prescribed date and time 
will not be accepted . The maximum period required for 
delivery of the equipment should also be mentioned . 
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Tender formsmay be obtained from the Office of the 
| Addl. Director General of Police ( Prisons ). The tender 
forms are not transferable . 


Application for tender forms will be accompained by 
particulars of cash remittance , as detailed below : 


Original - Rs. 400 + VAT. 


Tender forms can be obtained either direct from the 
office of the Director of the Insurance Medical Services 
on payment of its actual cost by cash from 
15-1 -2010 to 29 -1- 2010 at 4 p . m . or on Money Order upto 
27 - 1 -2010 5 p . m . by paying Rs. 50 additionally over and 
above the cost of tender forms. EMD 1 % of the total cost 
will have to be produced in the form of Demand Draft 
taken in favour of the Director of Insurance Medical 
Services along with the filled tender forms subscribed to 
Stores Purchase Rules ie . with EMD will be rejected 
summarily. Tenders will be opened on the specified date 
and time as shown in tender. 

The equipment tendered should confirm ISI 
specification . The price quoted should be inclusive of all 
taxes, duties and transportation charges to the place of 
delivery /specified by Director of Insurance Medical 
Services. 

The undersigned reserves the right to accept or reject 
any tenders without assigning any reason but subject to 
Store Purchase Rule . The purchase will be strictly 
involving Stores Purchase Rules as applicable to any 
other purchase under Government Department and any 
omissions/ oversight except in the tender shall be treated 
as void if the clause /rules on Store Purchase Rules 
committing the same. 


Duplicate — Rs. 200 + VAT. 

The cost of tender forms will not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender form will be closed at 
12 noon on 29 - 1- 2010 . 


Cheques , postage stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender form . The tender forms will 
not be sent by V. P. P. 


തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ എന്നീമൂന്ന് സെൻട്രൽ 
ജയിലുകളിലെ മാനുഫാക്ച്ചറികളിലേക്ക് ഹാർഡ് വെയർ 
മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനു മുകളിൽ 
വിതരണം ചെയ്യുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ ക്രമ നമ്പരും 
പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് 
പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്), ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം- 12 എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


Directorate of Insurance 
Medical Services, 
Thiruvananthapuram - 14 . 


( Sd.) 
Director of Insurance 

Medical Services. 


Jails Department 
TENDER EXTENSION NOTICES 


- (1) 


അടങ്കൽ തുക 1,00,000 ( ഒരുലക്ഷം) രൂപ. 

ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അവ സാന തീയതി 30 - 1 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി യാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
പതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേ ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമസിച്ചു ല ഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 - 3 - 2010 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാ 
യി രി ക്ക ണം . അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് 
പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ 
രൊക്കം പണമടച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. Gl - 5485/2009 . 


| 15th January 2010 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Hardware Materials required for the manufactory units of 
the Central Prison , Thiruvananthapuram , Viyyur and 
Kannur. The tender should be superscribed with the 
Number, Name of tender and addressed to the Additional 
Director General of Police ( Prisons), Prisons Headquarters, 
Poojappura , Thiruvananthapuram -12 . 


P . A . C . -Rs. 1 lakh . 


- Last date and time of receipt of tender with 1 % 
EMD. will be at 12 noon on 30 - 1- 2010 and will be opened 
at 4 p .m . on the same day , in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിനു നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
29- 1- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവ സാ നിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി അയയ്ക്കുകയോ ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. 


Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
must be valid up to 31 -3 -2010 . 


- (2 ) 


No. G1- 9420 /2009 . 


15th January 2010 . 


ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 - 3 - 2010 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാ 
യി രി ക്ക ണം . അഡീ ഷ ണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് 
പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ 
രൊക്കം പണമടച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫാറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Machinery required for the Carpentry , Smithy and 
Tailoring Unit of the Central Prison Manufactory , 
Thiruvananthapuram . 


ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വില : 


The tender should be superscribed with the number, 
name of tender and addressed to the Addtional Director 
General of Police ( Prisons ) , Prisons Headquarters , 
Poojappura, Thiruvananthapuram - 12 . 


അസ്സൽ രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- രൂപ 200 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനു നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
2 - 2 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അ വ സാ നിക്കുന്നതാ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി അയയ്ക്കുകയോ ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. 


| P . A . C . _ Rs. 1 . 5 lakh . 


- Last date and time of receipt of tender with 1 % 
EMD will be at 12 noon on 3 -2 -2010 and will be opened 
at 4 p .m . on the same day , in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 


( 3 ) 


Late tender will not be accepted . The rates quoted 
must be valid upto 31 -3 - 2010 . 


Tender forms may be obtained from the Office of the 
Additional Director General of Police ( Prisons ). The 
tender forms are not transferable . 


No . G1 -5486/ 2009 . 

16th January 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Miscellaneous materials for the manufactory units of the 
Central Prison , Thiruvananthapuram, Viyyur and Kannur. 
The tender should be superscribed with the Number, 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons), Prisons Headquarters, 
Poojappura, Thiruvananthapuram - 12 . 


Application for tender forms will be accompained by 
cash remittance, as detailed below : 


Original - Rs. 400 + VAT. 


P . A . C . _ Rs . 2 lakh . 


- Duplicate - - Rs. 200 + VAT. 
The cost of tender forms will not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender form will be closed at 
12 noon on 2 -2 - 2010 . 

Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of tender form . The tender forms will 
not be sent by V . P. P. 


Last date and time of receipt of tender with 1 % 
EMD will be at 12 noon on 30 -1-2010 and will be opened 
at 3 p .m . on the same day , in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 


Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
| must be valid upto 31- 3- 2010 . 


Tender forms may be obtained from the Office of the 
Additional Director General of Police (Prisons). 


തിരു വ ന ന്ത പു രം , സെൻട്രൽ ജയി ലു ക ളില 
മാനുഫാക്ച്ചറിയിലേക്ക് കാർപ്പന്ററി, സ്മിത്തി, ടെയിലറിംഗ് 
യൂണിറ്റി ലേക്ക് യന്ത സാ മ ഗി കൾ എന്നിവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനു മുകളിൽ 
വിതരണം ചെയ്യുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ ക്രമനമ്പരും 
പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് 
പോലീസ് ( പിസൺസ്), ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം-12 എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


Application for tender forms will be accompained by 
particulars of cash remittance, as detailed below : 


Original - Rs. 400 + VAT. 


അടങ്കൽ തുക 1, 50, 000 (ഒന്നരലക്ഷം) രൂപ. 


- Duplicate - - Rs. 200 + VAT. 


The cost of tender forms will not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender form will be closed at 
12 noon on 29- 1- 2010 . 


ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാന തീയതി 3 - 2 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 12 മണി യാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
( പതി നി ധിക ളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമസിച്ചു ല ഭി ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender form . The tender forms will 
not be sent by V . P. P. 


20 


തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ എന്നീമൂന്ന് സെൻട്രൽ 
ജയിലുകളിലെ മാനുഫാക്ച്ചറികളിലേക്ക് മിസലേനിയസ്സ് 
മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ 
ക വ റിനു മു ക ളിൽ വിതരണം ചെയ്യു വാ നു ദ്ദേ ശി ക്കുന്ന 
ദർഘാസിന്റെ കമനമ്പരും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പിസൺസ്), ജയിൽ 
ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം- 12 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31- 3 - 2010 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായി 
രിക്കണം. അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണമടച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -രൂപ 200 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനു നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
| 29 - 1 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . യായി അയയ്ക്കുകയോ ചെക്ക് 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക 2,00,000 (രണ്ടുലക്ഷം) രൂപ. 
- ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാന തീയതി 30 - 1 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി യാ ണ്. 
ദർ ഘാസുകൾ സമർപ്പി ക്ക പ്പെട്ട വ രു ടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 
അ വ രുടെ പതി നി ധി ക ളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Prisons Headquarters, 
Poojappura , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Additional Director 
General of Police , (Prisons). 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 
No. C7 - 26418/ 2009 / MCT. 

22nd December 2009 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of the following items required for MCH , SATH & Various 
Departments of Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed wirh Tender Numbers and addressed 
to the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours 
till 3 .30 p . m . 
- St. Tender Name of Oty . Depart Cost of Last date Last date Opening 
No. No. equipment 

ment tender form + ST and time and time date and 

Original Duplicate for sale of of receipt time of 
Rs. 

Rs. tender form of tender tender 
221/09 Miscellaneous As per - Various 1 ,125 

563 1 - 2 - 2010, | 2-2- 2010, 2 -2 -2010 , 
items list 

3 p . m . 2 . 30 p . m . 3 p . m . 


221/ 0 


| 2 


222/09 


Cleaning 
Materials 


, 


, 


1,125 


563 


, 


Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charges (Rs. 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. 
Money Order should reach this office on or before 8 - 1 - 2010 . No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപത്രിയിലേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിലേക്കും താഴെ കാണിച്ചിട്ടുളള സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

എണ്ണം ദർഘാസ് ഫോറം - ഫോറം 

ഫോറം 
ക്രമ ദർഘാസ് സാധനങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ടു 

ഫോറത്തിന്റെ വില വിൽക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന തുറക്കുന്ന 
നമ്പർ നമ്പർ പേര് മെന്റ് 

അസ്സൽ ശരിപ്പകർപ്പ് അവസാന അവസാന തീയതിയും 
രൂപ് 

രൂപ് തീയതിയും തീയതിയും സമയവും 

സമയവും 


| 221/ 09 


വിവിധം 


1,125 


563 


വിവിധ 
സാധനങ്ങൾ 


ലിസ്റ്റ് 
പ്രകാരം 


1 - 2 - 2010 , 
3 മണി 


2 - 2 - 2010 , 
2 .30 മണി 


2 - 2 - 2010 , 
3 മണി 


2 


222/ 09 


1, 125 


ക്ളീനിംഗ് 
മെറ്റീരിയൽസ് 


- 563 


23 


21 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (രൂപ 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുളള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുളളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളഅപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 1- 2010 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന 
തല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


DETAILS OF MISCELLANEOUS ITEMS 


Microbiology 


Sl 
. 
No 
. 


Biochemistry 


Anatomy 


AnimalHouse 


Forensic Medicine 


Pathology 


Physiology 


MCOffice 


|MCH 


SATH 


Item 


e 


o 


(3) 


(4) 


(5) 


(7) 


(8) 


(9) 


( 10 ) 


( 11) 


(12 ) 


( 6 
2 + 2 


1 
2 
3 
4 


Aluminium vessels & Lids 
Aluminium bucket 
Alloy/ Steel vessel-20 Ltr. 
Artery forceps 
Artery forceps 
Adhensive label for microslides No- 2 


1000 X 


500 


10000 


7 
- 8 
- 9 
10 


Ayer Spatulla 
Battery for pen torch 
Blade 7PO Clock 
Bed sheet white 


200 


12 


13 


15 


2000 


20 Nos. 


25 


150 
150 


100 


Buckets 
Brown packing plaster 
Black board duster 
Black acrylic sheets 
Broom stick 
Brooms 
Bottle washing Brush /Small 500 

Medium 

Large 
Bulbs of Microscope (6 walt -20 Volts ) 
CFL Lamp 
Chapples 


18 


500 
100 


21 


200 
pair 
200 


pair 


200 


pair 


26 

27 
| 28 


Cob. Web.stick Cobweb catcher 
Candles 
Canvas board ( wooden ) 


500 
2000 


22 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


( 12) 


(1) 
29 


2 Box 


(2 ) 
Call bell 
CD Rom 
CFL Bulb 
Computer cleaning brush 
Chart paper-drawing size 


5 roll 


100 
sheets 
2 Rolls 


34 


10 rolls 


10 rolls 


Cello tape 
Cobblers Thread 


50 


rolls 


Chalk white 
Chalk colour 
Curtain Cloths (for class room ) 
Computer labes sheets 


10 pkt. 
4 10 
70 mts . 50 mts. 


20 100 

2050 
100 m . 


100 m . 


38 
39 


20 


sheets 


40 
41 
42 
43 


10 lit. 


44 
45 


Cob web stick (che- 1°/4 V ) 
Dustbin Large with lid 
Dustbin Medium without lid 
Disposable suction tube No. 6 ,7,8 ,10 , 

12 & 14 
Diesel oil 
Dis . cap (male) 

(Female ) 
Duster (for black board ) 
Dustless chalk 
Eucalyptus oil 
Elastic adhesive bandage B P 


10 p 


50 


200 
roll 


Executive files 
Electric switch Board (power) 
Electric coil hot plate 
Floor mat 
Floor Brush with nylon bristle or 

plastic bristle 
Files for keeping official papers 
Filter paper what man No. 1 
Filter paper roll (Ordinary) 


750 


200 


56 
57 


2 ream 


2 


2 
500x 


3000 
Nos. 
2500 


Glass marking pencil (white) 


Nos . 


15 


Gas lighter 
Gloves — 7 " 
Gloves — 772" 
Glucometer strips for sugar scan & 
one touch altra 


50 pkt. 
50 pkt. 


63 


50 each 


- 23 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 


(8) 


(7) 
5 doz 


(9) 


(1) 
64 


(2) 
Glass marking pencil red colour 


(11) (12) 


( 10 
10x50 


Harpic 
Hoss - 30m 
Ink for Microscopy 


2 Nos 


25x5 


71 


50 


50 


12 


5 Nos. 
5 Nos . 
10 Nos. 
10 Nos. 


Ink for laser printer 
Large skin stitching needle 
Lamination plastic pouches - A4 size 
Lamination plastic pouches-A3 size 
Linen Gauze 
Locks-7 levers 
Lock and Keys-Navathal 
Lock & Keys 8 lever -Navathal 
7 lever 

10 
6 lever 

5 lever 
Loop holder with hindalium and 100 Nos. 
Bakelite handle (Bacteriological ) 
Lens paper 

100 roll 
Lancet 
Lock & Key 
Latrine brush plastic 

500 
Microscope Bulbs (6 V and 20 W ) 60 
Mugs 
Match Box (12x12 pkts .) 

2000 
Moping stick -metal 

50 
Mattress 
Mattress cover-Rexin Adult 
Mattress cover-Rexin Paediatric 
Nichrome loop D1 (diameter 1, 2 , 3, 4 mm ) 250 

each 
Needle Holder 
Nail brush 
Oil colour picture varnish (camel) 


1000 


500 


86 


50 


20 


91 


10 


94 


10 mlx 


26 


tiles 


95 


OHP Sheets 


10 Box 


2 pkt. 


300 
sheets 
3 sets 


96 


2 sets 


4 sets . 


OHP Pen sets (set of six colours) 
Paper cutting knife - steel 
Poster paper 


2 


200 
sheets 

5 
10 


99 
100 


Partitioning Screen (folding type ) 
Plastic Bucket with Lid - 20 litr. 


10 


100 


2 


- 24 


(1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10 ) 


( 11 ) (12) 


(0) 
10 
10 


15 


100 
100 


10 


10 


10 


100 


25 Nos. 
5 Nos . 


101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 


10 Nos 
10 roll 


10 roll 


(2) 
Plastic Bucket with 15 -Lid . 
Plastic Bucket with Lid - 10 lit. 
Plastic Mug 
Plastic basin medium 
Plastic apron 
Plastic sheet 
Pedastal Fan 
Pad locks 
Paper Plaster 
Paed . Nasal drops 
Paper gloves - single use 
Plastic Apron 
Plastic bucket 
Plastic mug 
Plastic bucket with lid - 20 lit 
Plastic bucket with lid - 10 lit 
Plastic basin medium 
Pillow cover (white ) 
Parafin Wax 
Povidone - iodine Inadine 


10000 


100 


10 


2 


116 


Plastic 


117 
118 
119 
120 


75 
200 kg . 


100 


pkt. 


121 
122 


Pillow & Bed sheets 
Poster paint for chart- Black 


2 each 
2 sets 


each 


123 
124 


125 


126 


127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 


Blue 
Red 
Brown 
and Yellow 
Plastic broom 
Paper gloves (single use ) 
Revolving X ray -display unit 
Rubber teats of different sizes 1 ml 
Rubber teats of different sizes 2 ml 
Rubber teats of different sizes 5 ml 
Rubber teats of different sizes 10 ml 
Razer blade 


300 
200 
200 
100 


5000 
pkt. 


2000 
pkt. 


135 
136 
37 


5 


4 Nos . 


2 


138 


200 


Stapler 
Steel basin with stand for keeping 
dettol 
Sticking plaster for first aid box 
( Johnson ) 
Sticking paper 
Single punch 
Stapler (Hand stapler regular No. 10 ) 


139 


5 roll 20 roll 


140 
141 


25 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(0) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) ( 12 ) 


(1) 
142 


Standard loop D - 1 


25x10 

pkt. 
20 roll 


143 


Sticking plaster 
Stainless steel back 


144 


10 


boxes 
2 sets 


145 
146 
147 


148 


Slide 1 


149 


so 


150 


151 


152 
153 


154 


100 mts . 

100 


155 


Sketch pen 
Steel basin ( large size ) 
Steel basin (small size ) 
Slide box (Plastic for keeping 100 
slides ) 
Spirit lamp 
Stabilizer 
Sponge holding forceps 
Slim tube 
Screen cloth 
Starter 
Screw Driver set 
Shaving set S . S . 
Tray (steel) 50x30x80 cm . 
Tray (Plastic ) 50x30x80 cm . 
Tissue paper - A4 
Tissue paper - A3 
Toilet brush 
Tiles cleaning brush with handle 
Tube light 
Table cloth 
Table wiper 
Tissue paper 


156 
157 
158 


159 


14 box 


20 roll 


10 


10 


5 


3 


160 
161 
162 
163 


200 nos. 
100 m 


164 


10 


165 
166 


14 
boxes 


100 mt. 


167 
168 
169 
170 
171 


Tag cloth for mopping 

100 m 
Tube lights size large size 
Test tube 
Test tube rack plastic 10mmx20 holes 100 
Toilet brush ( to clean toilet ) 


100 


172 


Teepos 


58 


173 
174 
175 
176 


Utility gloves 
Vaccum cleaner 
Velcro tape with buckle 
Varnish (Sheenlac wood paint) 


5 mtr. 


177 


Waste clothes 


cans 

100 
mts . 


178 
179 
180 
181 
182 
183 


Waste bin 
White Board 
Wire basket (15x15x15cm ) Plastic 
Wire basket (15x15x15cm ) Aluminium 
Water Purifier 
White board 70x50" 


100 
100 
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DETAILS OF CLEANINGS MATERIALS 


Microbiology 


ForensicMedicine 


Biochemistry 


|Sl.No. 


AnimalHouse 


Anatomy 


Physiology 


(TH 


Pathology 


MCOffice 


MCH 


Item 


1000 


15000 
10000 


10000 
8000 


1000 


Soap - Toilet 
Soap -Washing 
Detergent Cleaning Powder 
Detergent Washing Powder 


5000 kg 1500 kg. 
250 kg 600 kg. 


500 kg. 
500 kg. 


4 


Medical College, 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.). 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C- 1272/ 2009/ CNK. 


6th January 2010 . 


കോട്ടയം നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ലാബ് ഐറ്റംസ് 
വാങ്ങുന്നതിനായി 23 -10- 2009 -ാം തീയതിയിൽ ഇതേ നമ്പർ 
പ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 2- 2-2010 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരുന്നു . 


The last dates of receipt of tenders invited for the 
purchase of Lab Items vide this office tender notification 
of even No. dated has been extended up to 2 -2 -2010 . 


Tender forms can be had from this office on payment 
of Rs. 450 or by money order till 1- 2-2010 at 3.30 p.m . 

No other modes of remittance will be entertained . Those 
who require tender forms by post should remit a sum of 
Rs. 40 towards postage charges . Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 


- ദർഘാസ് പത ങ്ങ ൾ 450 രൂപ അടച്ച് നേഴ് സിംഗ് 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 1-2 -2010 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് താപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 രൂപ അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as " Tender No. C / 1272 /2009 /CNK for the 
Purchase of Lab Items and addressed to " The Principal, 
Govt. Nursing College , Kottayam- 8 " should reach this 
office on or before 2 - 2 -2010 at 1 p . m . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders will 
be opened on 2 -2 -2010 at 2 . 30 p . m . in the presence of 
the tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time. 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി / 1272/ 2009/ സി.എൻ. കെ . ലാബ് ഐറ്റംസ്” എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് 
നേഴ്സിംഗ്, കോട്ടയം - റ്റ് എന്ന വിലാസത്തിൽ 2 - 2 - 2010 , 
1 മണിക്ക്മുമ്പെ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 2 - 2- 2010 , 2. 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസി 
ക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Further details can be had from this office during 
working hours. The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason. 


( Sd.) 


Government Nursing College , 
Gandhinagar, Kottayam . 


Principal. 
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Department of Museums And Zoos 

TENDER NOTICE 
No. MZ (D )- 7063/2009. 

4th January 2010 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the dietary articles to the Directorate of Museums and 
Zoos, Thiruvananthapuram for the period from 1 -4 - 2010 to 
31 -3 - 2011. 

The tenders should be superscribed as “ Tender for 
the supply of Dietary articles to Thiruvananthapuram Zoo 
for the period 2010 - 11 and addressed to the Director of 
Museums and Zoos, Thiruvananthapuram and should be 
in the prescribed tender forms. The last date for receipt of 
the tender will be 18 -2 - 2010 till 1 p.m . Late tenders will not 
be accepted . The tenders will be opened at 3 p .m . on 
18 - 2 - 2010 at the office of the Director, Museums and 
Zoos, Thiruvananthapuram in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who choose 
to be present at that time. The tenders should be 
submitted with the following documents. 

1. Earnest Money Deposit @ 1 % of the total 

cost of items quoted by way of Demand Draft 
drawn in favour of Director, Museums and 

Zoos, Thiruvananthapuram . 
2. Solvency Certificate for 10 % of the total 

quoted amount. 
3. Valid licence obtained from the local bodies for 

the sale of beef/mutton /meat (for the supply of 

beef/mutton /meat only. 
4 . Agreement in the prescribed format in stamp 

- paper worth Rs. 50 . 
Intending tenderers may on application to the 
Director of Museums and Zoos, obtain the requisite form 
containing dietary items on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of Rs. 17,250 + VAT 
which is the price fixed for the form and which is not 
refundable under any circumstances. 

Tender forms can be got from the office from 10 -2 
2010 to 17 - 2- 2010 . Cheques, Postage Stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of the forms nor the forms 
be sent as V .P. P. Duplicate tender form if required will be 
issued for Rs .8 ,625 plus Vat per copy. 

Tenders which lack the required documents such as 
sufficient EMD , solvency etc. will be summarily rejected 
even if rates quoted are the lowest . Samples of non 
perishable items should be submitted along with the 
tender. 

The undersigned reserves the right to reject or 
postpone the tender. Further details can be had 
from the Office of the Director of Museums and Zoos, 
Thiruvananthapuram during office hours. 


കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ്-മൃഗ ശാല വിഭാ ഗ ത്തിൽ 2010 - 11 
വർഷത്തേക്ക് ( 2010 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2011 മാർച്ച് 31 വരെ) 
തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല യിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാ ധ ന ങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും 
സീലുവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
18 -2 -2010- ന് പകൽ ഒരു മണിക്കു മുമ്പായി കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് 
മൃഗശാല ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിതസമയ പരിധിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേ ദിവസം 
18 - 2- 2010 - ന് 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ “2010 - 11 വർഷം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ 
നൽകു ന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ എന്ന മേലെഴു ത്തോടു 
കൂടിയതും നിശ്ചിതഫോറത്തിലും മുദ്രവച്ചതുമായിരിക്കണം. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം താഴെ വിവരിക്കുന്ന രേഖകളും സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
| 1. നിരക്കു കാണിക്കുന്ന സാധ ന ങ്ങ ളുടെ മൊത്തം 

തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം. 
നിരക്കുകാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം തുക 
യുടെ 10 ശ ത മാ ന ത്തിൽ കു റയാതെയുള്ള 

സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
3. 50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ്. 
4. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ 

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 
നിയമാനുസൃതമായ ലൈസൻസ് ( ഇറച്ചിയുടെ നിരക്ക് 
ക്വാട്ട്ചെയ്യുന്നതിനുമാത്രം). 
നിര ത ദ വ്യം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി വേണം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ദർഘാസുകൾ 18 - 2 -2010 - ന് പകൽ 3 മണിക്ക് 
ഹാജരാകുന്ന ദർഘാസുകാരു ടേയോ അവർ രേഖാമൂലം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചിതഫോറം 
( സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെ ടെ ) കാഴ്ച്ച ബം ഗ്ലാവും 
മൃഗശാലയും ഡയറക്ടറുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യാലയ 

ത്തിൽ നിന്നും 10- 2- 2010 -ാം തീയതി മുതൽ 17 -2-2010 -ാം തീയതി 
- വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫാറത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
വ്യവ സ്ഥ കൾക്കു പുറമെ നില വിലുള്ള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണം സാധനങ്ങൾ 
വിതരണംചെയ്യേണ്ടത്. ടെണ്ടർ ഫോറം അസ്സലിനു 17,250 രൂപയും 
വിൽപന നികുതിയും , പകർപ്പിനു 8,625 രൂപയും വിൽപന 
നികുതിയുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
മതിയായ നിരതദ്രവ്യം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു രേഖകളും 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ ടെണ്ടറുകൾ, ക്വാട്ട് 
- ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ കുറ വാ ണെ ങ്കിൽ പോലും 
- പരിഗണിക്കാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 

കെട്ടുപോകാത്ത ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ സാമ്പിളും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന അ ധി കാ രിക്ക് കാരണം 
വിശദമാക്കാതെ ഈ ടെണ്ടർ മാറ്റി വെയ്ക്കാനും റദ്ദ് ചെയ്യാനും 
- അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് മൃഗശാല വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയ 
ത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


| Office of the Director, 
Museums and Zoo , 
Thiruvananthapuram . 


| (Sd.) 

| Director; 
( Full Additional Charge ). 

(For and on behalf of 
- the Governor of Kerala) 


- 
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Public Works Department 


Technical Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. 6 /2009 -10. 


16th December 2009 . 


നമ്പർ ഇ .എൽ2- 9591/2009. 

2010 ജനുവരി 7. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതു മ രാമത്ത് വകുപ്പ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം താഴെ 
പറയുന്ന സാധനം സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവ റു ക ളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ തിരു വ ന ന്ത പുരം പൊതു മരാമത്തു വകുപ്പ് 
ഇല ക് ടി ക്കൽ വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ 
ഓഫീസിൽ 5- 2 -2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും - 243/ 2009 - 
കേരളാ ഹൗസ്ന്യൂഡൽഹിയിലെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിൽ 
എൽ. സി . ഡി. ടെലിവിഷൻ സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ. 

നിരതദ്രവ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്ന തുകയുടെ 2.5 %. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - രൂപ 1400 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 12.5 %. 
-- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് പക്ഷി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 25 -1-2010 , 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 2 - 2010 , 4.30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ/ 
വിതരണക്കാർ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 45 ദിവസം. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില യും , വില്പന നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലും, കേരളാ ഹൗസ്, ന്യൂഡൽഹി 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലും 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ ( ഇ ല ക് ടി ക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും, 
കേരളാ ഹൗസ്, ന്യൂഡൽഹി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 29- 1-2010 മുതൽ 5 - 2- 2010 
ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും, പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തി 
കളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാ 
യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


Sealed tenders are invited for the supply of PLC 
Trainer Kits to Electrical Engineering Department to 
Government Polytechnic College, Perinthalmanna. 

Estimate cost - Rs. 50,000 . 
EMD - Rs. 1 %. 
Cost of tender form ( including ST) : 

Original - Rs. 300 + 38 = 338. 

Duplicate - Rs. 150 + 19 = 169. 
Due date and time for sale of tender form 
25-1-2010 , 3 p. m. 

Due date and time for receipt of tender form 
28-1- 2010 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
28 -1- 2010 , 2 .30 p . m . - 

The tender forms are available from the office either 
in person or by post . Postal charge Rs. 40 is to be paid 
extra in case the tender is required by post . 

The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date, from address 
etc. The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through Money Order only. 
Address: — Principal Government Polytechnic College , 

| Perinthalmanna , Angadippuram ( P . O .), 

Mallappuram Dist . Kerala -679 321. 
- പെരി ന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക്ക് 
കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
പി.എൽ. സി . ട്രെയിനർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 50,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒറിജിനൽ - രൂപ 300 + 38 = 338 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - രൂപ് 150 +19 = 169 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25- 1- 2010 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 28 - 1- 2010 , 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 28 - 1- 2010 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ, അങ്ങാടിപ്പുറം പി. ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല, 
കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴിയോ നേരിട്ടോ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണി 
ഓർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് 
ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


(ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 

( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെലവായി 40 രൂപ 
അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, 
അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി 
മേൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ 
- ടെക് നോ ളജി ലാബി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ സീവ് സെറ്റ്, 
റ്റീക്ക് വുഡ്എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി1- 10 / 2009- 10 , തീയതി 28 - 1- 2010 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 28 - 1- 2010, 3 മണിക്ക് മുമ്പ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 29 - 1- 2010 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച ആളു ക ളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 


Government Polytechnic 
College, Perinthalmanna, 
Malappuram. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 

- (1 ) 
No, P1 - 3550 /2009/ Civil . 

| 18th December 2009. 


Sealed tenders are invited for the supply of Sieve set 
and Teak wood for the MT Lab of Civil Engineering 
Department of Government Engineering College 
West Hill P.O ., Kozhikode -673 005 . 


ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 450 രൂപ ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട 
താണ്. 27 - 1- 2010 - ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണി വരെ ദർഘാസ് 

ഫോറ ങ്ങ ൾ വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. വി . പി . പി. ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്ക 
ന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
ഒരു പതിക്ക് 225 രൂപ ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) കൂടി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


The tenders should be superscribed as Tender 
No. P 1 - 1 0 / 2009 - 10 due on 28- 1 - 2010 at 3 p . m . and 
addressed to the undersigned to reach him before 
28 -1 -2010 at 3 p.m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 a . m . on 29 - 1 - 2010 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 


- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സമ്മ ത പത്രവും നിരതദവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾതപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
500 രൂപ മണി യോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, വെസ്റ്റ് ഹിൽ പി . ഒ ., 
കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
75 രൂപ കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 
Sl. No . 

Description of item 
Teak wood 50x35x60 mm size 
MS Rod 8 mm Ø 
SAE 30 Oil 


Quantity 
60 Nos. 


50 kg. 


5 Ltr. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompained by a cash remittance of 
Rs. 450 including VAT which is the price fixed for the 
same and which is non - refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender form will be closed at 2 p. m . on 27 -1-2010 . 
Drafts , Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V . P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
at Rs. 225 including VAT per copy. 

As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper of value Rs. 50 and an EMD of 1 % 
of the total cost of the articles tendered. Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . 

Those who want the tender form by post should 
send Rs. 500 including VAT by Money Order to the 
undersigned . Outside firms who desire to get Kerala Stamp 
Paper should send an additional amount of Rs. 75 along 
with the cost of tender forms. 


1 set 


Test sieve ( Fine series ) with 
receiving Pan and Lid . Made 
of Brass -20 cm Ø 
4. 75 mm, 2.36 mm , 1.18 mm 
600 micron, 300 micron and 
150 micron . 


1 set 


Test sieve (Coarse series) with 
Receiving Pan and Lid . Made of 
Gl 20 cm 0 -80 mm , 40 mm, 
10 mm and 4. 75mm. 


6 


5 Nos. 


90 micron sieve made of brass 
20 cm Ø 


(2 ) 


No. P1 - 3391/ 2009 / ME 


19th December 2009 . 


അ യ യ് ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു പ്രതിക്ക് 225 രൂപ ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ അസ്സലിന് 500 രൂപ, 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് 275 രൂപ. 

- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സമ്മ ത പത്രവും നിരതദവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
500 രൂപ മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ ., 
കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
75 രൂപ കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 
Category - 1 
- SI. Name of equipments Type/ 
| No . 

Capacity 
(1) 

(2 ) 


Oty. Reqd. 

Nos. 


( 3 ) 


(4 ) 


1 Graduated beaker made of 

Laboratory glassware 


- 100ml 
250ml 
500ml 
1000ml 


2 


Pippete (Bulb type ) made 
of Laboratory glassware 


Sealed tenders are invited for the supply of 
consumables for the Environmental Engineering Lab of 
Civil Engineering Department of Government Engineering 
College , West Hill P. O ., Kozhikode. 

The tenders should be superscribed as Tender 
No. P1 - 11/2009 - 10 due on 6 - 2 -2010 at 3 p.m . and addressed 
to the undersigned to reach him before 6 - 2 -2010 at 3 p .m . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 11 a . m . on 8 -2 - 2010 in the presence of such of 
the tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompained by a cash remittance of 
Rs. 450 including VAT which is the price fixed for the 
same and which is non - refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender form will be closed at 2 p . m . on 5 -2 -2010 . 
Drafts, Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V . P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
at Rs. 225 including VAT per copy . 

As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper of value Rs. 50 and an EMD of 1 % 
of the total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . 
Those who want the tender form by post should 

- 
send Rs . 500 including VAT by Money Order to the 
undersigned . Outside firms who desire to get Kerala Stamp 
Paper should send an additional amount of Rs. 75 along 
with the cost of tender forms. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ എൻവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ്ര വച്ച ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി1/ 11 / 2009, തീയതി 6- 2 -2010 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി താഴെ 
ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 6 - 2 - 2010 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 8- 2 - 2010 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച ആളു ക ളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 450 രൂപ ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട 
താണ്. 5- 2- 2010- ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണി വരെ ദർഘാസ് 

ഫോറ ങ്ങ ൾ വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് , പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുട ങ്ങി യ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . വി . പി . പി . ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 


5ml 
20ml 
25ml 
50ml 
100ml 


3 


10ml 


Graduated Pippete made 
of Laboratory glassware 


5ml 


2ml 
Iml 


- 4 


Long type 


12 


Long type 


5 


Glass filler made of 
standard laboratory 
glassware 
Glass rod made of 
standard laboratory 
glassware 
Buerette with glass 
stoper made of 
laboratory glassware 
Buerette stand 
Glazed tiles (white ) 
Erlenmeyer flask made of 
Laboratory glassware 
Volumetric flask made of 
Laboratory glassware 


50ml 


20 


15 


7 
8 


8 


wooden type 
8x6 inch 
500ml 
250ml 


18 


10 


| 100ml 

250ml 
500ml 
1000ml 


10 


( 1) 


(3) 


(4) 


500ml 


30 


250ml 


10 


1000ml 


(1) 
11 
12 
13 
14 
15 
16 


(2) 
Wash bottle 
PVC jar 
PVC spoon 
Test tube stand (PVC ) 
Funnel (PVC) 
Pippete stand 


(2 ) 
Reflex apparatus made of 

Laboratory glassware 
Heating mantles 
Reflex apparatus stand 
Hot plate conforming to 
IS : 365 
Test tube holder 


steel 


32 
33 


34 


brass 


Gr. type 
Horizontal 
type 


17 


6mm dia 


18 


15ml 


50 


Note: — I (1 ) All items supplied shall conform to latest 

and relevant national standard . 
(2) The supplier shall arrange for inspection 

and or testing of the items on demand at 

any time during the supply process. 
( 3 ) The manufacturer and or the supplier shall 

have latest ISO 9002 certification . 
(4 ) The Supplier/Manufacturer shall have 

service or maintenance personal in and 

around Kozhikode, preferably . 
See detailed specifications — Category -I 

All Glassware shall be made glass 
barosilicate glass conforming to standard 
laboratory glassware and as per latest 
national standards. 


19 


Glass funnel made of 
standard laboratory 
glassware 
Graduated test tube made 
of standard laboratory 
glassware 
Winchester bottles made 
of laboratory glassware 
(JSGW ) 
Winchester bottles (N /G ) 
Winchester bottles, dark 
in colour, made of 
laboratory glassware 
Watch glass made of 
laboratory glassware 
Glass stoppered bottle or 
reagent bottle made of 
laboratory glassware 


2000ml 


20 


2000ml 


5000ml 


Government Engineering 
College, Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


80mm 


23 


SHORT TENDER NOTICE 


250ml 


500ml 


1000ml 


0 


150x80 mm 


10 


Pou 


24 Graduated Imhoff cone 

made of laboratory 

glassware 
25 Evaporating dishes 
26 China dish 
27 Wattman filter paper 
28 Measuring cylinder made 

of laboratory glassware 


75mm 


5 


11 cm . dia. 


- 


No . E /674 / 2009 . 

28th December 2009 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Sewing 
Machines (Ordinary , Single Machine ) Stand with Head 
( 10 Nos.) required for T . G . M . T. Centre , Dharmadam 
attached to Govt. Technical High School, Kannur. 
Cost of tender form : 
Original — Rs. 300 + VAT + Postal charges 12 .5 % 

(300 + 37.5 + 27 = 365 ). 
Duplicate Rs. 150 + VAT + Postal charges 12.5 % 

(150 + 19 + 27 = 196 ). 
Last date and time of sale of tender form — 29 - 1 - 2010 , 
3 p. m . 

Date and time of receipt of tender form — 30 - 1 - 2010 , 
12 noon . 

Last date and time of opening of tender — 30 - 1- 2010 , 
2 p . m . 

Mode of payment towards the cost of tender form : 

E . M . D . — 1 % to be submitted with the tender 
agreement to be executed and signed in Kerala Stamp 
Paper worth Rs . 50 with the tender. 


10ml 
25ml 
50 ml 
100ml 
250ml 
500ml 
1000ml 


555 


29 


Round bottom flask made 
of Laboratory glassware 


250ml 


10 


32 


Earnest Money Deposit — 1 % of Approx . cost. 


Last date and time of sale of tender form 
1- 2 - 2010, 4 p . m . 


Last date and time for receipt of tender – 
2-2-2010 , 3 p. m . 

Date and time of opening of tender — 3 -2 -2010 , 
2 p . m . 


തോട്ടട ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിന്റെ കീഴിലുള്ള ടി. ജി. 
എം . ടി . സെന്ററിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ തയ്യൽ മെഷീൻ 
( സാധാരണ, സിംഗിൾ മെഷീൻ) സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹെഡ്- 10 
എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നു വേണ്ടി സീൽ ചെയ് 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - രൂപ 300 + വാറ്റ് (തപാൽ ചാർജ് 

12 .5 % ഉൾപ്പെടെ 300 + 37.5 + 27 = 65). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - രൂപ 150 + വാറ്റ് (തപാൽ ചാർജ് 

12 .5 % ഉൾപ്പെടെ 150 + 19 + 27 = 196 ). 
ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 1-2010 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 30- 1- 2010, 12 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 30 - 1- 2010 , 
2 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില മണി ഓർഡർ ആയി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഫോറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗവും നേരിട്ടും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരം ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിര തദവ്യം 1 %. 
50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Designation and address of officer to whom the 
tender is to be addressed Principal, Govt. V . H . S . S . 
for Girls , Kottarakara , Kottarakara P . O ., Kollam . 
Ph- 0474 -2454672 . 


-- കൊട്ടാരക്കര ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേ ഷ ണൽ 
ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂളിലെ ക്ലോക്കിംഗ് ആന്റ് 
എംബ്രോയിഡറി കോഴ്സിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും 
മറ്റു സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി പ്രമുഖ സ്ഥാപന 
ങ്ങളിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . സാധന 
ങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും മറ്റു വിവരങ്ങളും സ്കൂൾഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 2, 08,285. 
നിത്രദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 


Govt. Technical High School, 
Kannur. 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 2 - 2010 , 4 മണി. 


Vocational Higher Secondary Education Department 


TENDER NOTICE 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 2 -2 -2010, 3 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 
3 - 2 - 2010 , 2 മണി. 


No. 1 /09/ 2010. 


11th January 2010. 


- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട വിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
ഫോർ ഗേൾസ്, കൊട്ടാരക്കര, കൊട്ടാരക്കര പി . ഒ . 


Sealed tenders are invited from reputed firms for 
the supply of Clothing and Embroidery Lab Equipments 
and other materials in Government Vocational Higher 
Secondary School for Girls , Kottarakara. The list of 
articles and other details are available in the school office . 

Approximate cost - Rs. 2,08 ,285 . 
Cost of tender form — Rs. 400 + VAT. 


Govt. Vocational Higher Secondary 
School for Girls, 
Kottarakara . 


( Sd .) 
Principal . 


